Gerçek Kuzey ve Manyetik Kuzey: Fark Nedir ve Pusula Uygulamanız Hangisini Kullanmalı?
Gerçek kuzey ve manyetik kuzey aynı değildir — ve fark sizi rotadan kilometrelerce saptırabilir. Manyetik sapma nedir, ne zaman önemlidir ve pusula uygulamaları bunu nasıl düzeltir öğrenin.
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Biri "kuzey" dediğinde, çoğu insan tek bir kuzey olduğunu varsayar. Ama aslında iki tane var — ve Dünya üzerinde nerede olduğunuza bağlı olarak, aralarındaki fark sıfır derece veya yirmiden fazla olabilir. Bir pusula uygulamasıyla navigasyon yapıyorsanız, bu farkı anlamak hedefinize ulaşmak ile bir kilometre sapma arasındaki fark olabilir.
Gerçek Kuzey Nedir?
Gerçek kuzey (coğrafi kuzey olarak da bilinir) Dünya'nın coğrafi Kuzey Kutbu'na doğru olan yöndür. Tüm haritalarda, deniz haritalarında ve koordinat sistemlerinde kullanılan kuzeydir. Gerçek kuzey hareket etmez.
Manyetik Kuzey Nedir?
Manyetik kuzey Dünya'nın manyetik Kuzey Kutbu'na doğru olan yöndür. Gerçek kuzeyden farklı olarak, manyetik kuzey sabit değildir. Yılda yaklaşık 55 kilometre hızla Sibirya'ya doğru hareket etmektedir.
Manyetik Sapma Nedir?
Gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıya manyetik sapma denir. Genel kural: her sapma derecesi için kilometre başına yaklaşık 17 metre saparsiniz.
NorthPin Sapmayı Nasıl Yönetir
NorthPin True North Compass tahminleri tamamen ortadan kaldırır:
	Otomatik sapma düzeltmesi. NorthPin cihazınızın konumunu kullanarak yerel manyetik sapmayı belirler ve otomatik olarak uygular.
	Her zaman gerçek kuzey. Varsayılan ayar gerçek kuzeydir.
	Önbelleklenmiş konumla çalışır. Uçak modunda bile. Tam çevrimdışı yetenek.

iPhone için NorthPin'i indirin
Sonuç
Gerçek kuzey ve manyetik kuzey farklıdır. Hassas navigasyon için gerçek kuzeye ihtiyacınız var. NorthPin True North Compass tam olarak bunu yapar.
iPhone için NorthPin'i indirin
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